Comparing  Loads  at  Gages  (Monthly  Average  - Ibs/day,  2007  - 2011} 


Jan. 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

July 

dZn  Load  2007-2011  (A68) 
ibs/day 

98 

93 

156 

430 

912 

821 

318 

dZn  Load  2007-2011  (CC48) 
ibs/day 

201 

174 

373 

804 

655 

347 

dZn  Load  2007-2011  (M34) 
ibs/day 

36 

31 

46 

109 

270 

134 

72 

dZn  Load  2007-2011  (A72) 
ibs/day 

358 

368 

476 

822 

1683 

1421 

770 

dZn  Load  2007-2011 

336 

299 

418 

912 

1986 

1610 

737 

bs/day  (A68+CC48+M34) 


Jan. 

Feb 

Mar 

Apr 

May 

June 

July 

dCd  Load  2007-2011  (A68) 

0.30 

0.26 

0.48 

1.62 

2.66 

2.54 

1. 

,17 

Ibs/day 

dCd  Load  2007-2011  (CC48; 

0.52 

0,39 

0,50 

0.94 

2.26 

2.04 

1. 

,00 

ibs/day 

dCd  Load  2007-2011  (M34) 

0.13 

0.10 

0.17 

0.44 

0.95 

0.58 

0. 

,33 

ibs/day 

dCd  Load  2007-2011  (A72)  

0.99 

0.86 

1.16 

2.51 

4.77 

4.98 

2. 

,80 

ibs/day 

dCd  Load  2007-2011 

0.95 

0.75 

1.15 

3.00 

5.86 

5.16 

2.50 

Ibs/day  (A68+CC48+M34) 
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Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

136 

113 

107 

83 

70 

263 

260 

250 

208 

188 

50 

55 

42 

35 

25 

469 

468 

445 

358 

282 

449 

428 

400 

327 

283 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

0.47 

0.39 

0.33 

0.26 

0.21 

0.72 

0.62 

0.69 

0.51 

0.41 

0.21 

0.23 

0.14 

0.14 

0.10 

1.39 

1.34 

1.15 

1.06 

0.78 

1.39 

1.24 

1.17 

0.91 

0.71 
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Comparing  Zn  Loading 


dZn  Load  2007-2011  (A68) 
dZn  Load  2007-2011  (CC48) 
dZn  Load  2007-2011  (M34) 


Comparing  Cd  Loading 


dCd  Load  2007-2011  (A68) 
dCd  Load  2007-2011  (CC48) 
dCd  Load  2007-2011  (M34) 
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